Dr STEFAN FECZKO | 


B. PRYMARIUSZ SZPITALA MSW, KIEROWNIK PORADNI PRZECIWGRUŹLICZEJ w KRAKOWIE, 

ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI, ODZNAKĄ 10 LAT W SŁUŻBIE NARODU, 

ODZNAKĄ ZA WZOROWĄ SŁUŻBĘ I KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA 
POLSKI 


przeżywszy lat 66, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 27 lipca 1965 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Przemyślu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w dnia o godz. , o czym zawiadamiają w głębokim smutku pograzeni : 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWA, WNUCZEK I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w dnia o godz. w kościele parafialnym w Przemyślu. 
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